Mgr CZESŁAW 


FAJTO 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC I BRAT 


długoletni Główny Księgowy Rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie, 
zmarł nagle 24 listopada 1983 r., w 62 roku życia. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA odprawiona zostanie przy zwłokach w czwartek 1 grudnia 1983 r. 
o godzinie 10.00 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego 


na miejsce wiecznego spoczynku. 
Pogrążeni w żałobie i smutku: 


ŻONA, SYN, SYNOWA, BRACIA I RODZINA 


